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دعوم 
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وزارة الت ليم 
اة خباب بن الأأرت ونحفيط لمعا ع 


جدول اختبار نصفل الفصل الدراسي الأول لعام € ٤‏ ام 


۳/٠٠١ الغلاثاء‎ 


الدراسات الاجتماعية 


ملاحظات هامة:- 
-١‏ الاختبار سيكون حضوري. 
-١‏ لا يوجد اختبار فدرة ثانية لذا نرحو منكم الاهتمام وا حرص على عدم غياب ابنكم 


فترة الاختبار النصفى. 


مدير المدرسة / عبدالله بن علي القبيعي 


لاجو سوه 


